Ksiadz FELIKS NIZYNSK 


Emeryt, 


ur. 1844 r., wyświęcony na Kapłana 1867 r., zasnął w Bogu w Domu XX. Emerytów 
po odprawionej Mszy św. dnia 13 Grudnia 1896 r. o godz. 9 rano. 


We Wtorek dnia 15 Grudnia b. r. o godzinie 10 rano, po odprawionem Nabożeństwie w Kościele 
św. Marka, nastąpi eksportacya zwłok na Cmentarz krakowski. 


Brat i siostra Zmarłego zapraszają Wielebne Duchowieństwo, Krewnych i pobożną Publiczność na 
ten smutny obrzęd. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


